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水 库 堤坝 白蚁 的 防治 研究 


广东 省 东 深 供水 管理 局 二 pL 人 息 研 如 * 
广东 省 昆 由 研究 所 三 结合 科研 小 组 


摘要 ”本 工作 是 根据 水 库 堤坝 的 生态 环境 特点 , 研究 土 栖 白 蚁 中 黑 翅 二 白蚁 [Odontorermes (0.) for- 
mosantts (Shiraki)] 和 黄 起 大 白蚁 CMacroliermes barneyi Light) 的 分 布 情况 、 活 动 规律 和 人 防治 措施 ,其 中 
包括 以 黑光 灯 诱 杀 成 虫 和 药剂 灌 其。 


一 、 前 证 

解放 后 , 毛 主席 和 党 中 央 非 常 重视 发 展 农业 生产 。 在 毛 主席 关于 “农业 是 国民 经 济 发 
展 的 基础 "和 “水 利 是 农业 的 命脉 ”的 教导 下 , 全 国 大 兴 水 利 工程 建设 , 仅 广东 省 就 兴建 各 
种 类 型 水 库 几 千 宗 , 对 农田 灌 泌 、 防洪 发 电 等 发 挥 了 巨大 作用 。 但 是 白蚁 为 害 水 库 堤坝 ， 
在 坝 内 活动 , 建 巢 穿 洞 , 造成 漏水 决 担 ,威胁 水 利 工 程 和 人 民生 命 财 产 。1974 年 调查 广东 
省 惠阳 地 区 7 个 县 24 个 蓝 水 百 万 立方 以 上 的 水 库 和 两 个 江河 坦 围 ,全 部 都 有 不 同 程度 的 
黑 翅 土 白 蚁 【Odontorermes (O.) formosanus 《Shiraki)] 和 黄 翅 大 白蚁 (Macrotermes barneyi 
Light) 为 害 , 其 中 11 个 水 库 为 害 比 较 严 重 , 占 46 多 ,有 的 水 库 坝 坡 坝 项 有 大 量 泥 被 泥 线 ， 
有 的 有 瀑 水 现象 ,有 的 因 白 蚁 为 害 在 坝 中 部 出 现 多 处 管 漏 , 冲 出 白蚁 ,油水 出 险 。 

白蚁 为 害 水 库 堤 坝 的 问题 ,不 仅 广东 省 这 样 , 就 我 国 南方 各 省 兴建 较 和 久 的 水 库 堤 坝 也 
有 许多 遭受 它 的 为 害 。 据 报道 , 福建 省 ,湖北 省 黄岗 地 区 及 浙江 省 德清 县 等 地 水 库 , 被 白 
蚁 为 害 达 39 一 90%, 所 以 这 是 当前 农田 水 利 工 程 中 一 个 急 待 解决 的 问题 。 

在 全 国学 习 无 产 阶级 专政 理论 的 高 潮 中 ， 科 研 人 员 进 一 步 明 确 了 科研 工作 必须 为 无 
产 阶 级 政治 服务 ,深入 到 生产 第 一 线 ,在 广东 省 科技 局 .广东 省 水 电 局 的 关怀 支持 下 ,1975 
年 广东 省 昆虫 研究 所 科研 人 员 与 东 深 局 雁 田 水 库 的 领导 干部 、 工 人 和 技术 人 员 组 成 三 结 
合 科研 小 组 ,在 东 深 局 党 委 和 有 雁 田 水 库 党 支部 统一 领导 下 进行 工作 ,开展 了 防治 水 库 堤 坝 
白蚁 的 试验 , 根据 水 库 堤 坝 的 生态 环境 特点 , 水 库 堤 坝 白 蚁 的 分 布 和 为 害 活动 规律 ,研究 
除 治 堤坝 白蚁 的 综合 措施 , 现 将 初步 结果 报道 如 下 。 


二 、 雁 田 水 库 蚁 害 的 基本 情况 
雁 田 水 库 由 一 条 主 坝 和 六 条 副 坝 组 成 ,经 检查 主 坝 及 副 坝 都 有 不 同 程度 的 白蚁 为 害 ， 
主 坝 最 为 严重 ,其 原因 大 致 有 四 : (1) 土 坝 初 建 时 利用 原 有 小 山 包 作为 坝 身 的 一 部 分 , 这 
些小 山 包 过 去 都 是 埋 吾 地 ,是 白蚁 栖 居 场所 ,没有 加 以 处 理 ; (2) 主 坝 周 围 夜 间 灯 光明 亮 ， 
容易 把 堤坝 附近 的 繁殖 蚁 诱 集 ,建立 新 的 代 群 ,每 年 增加 ,逐年 扩大 ;(3)1965 一 1974 年 的 
十 年 间 , 主 坝 背 水 坡 均 生长 茅草 , 使 白蚁 有 较 好 的 生活 条 件 。(4) 过 去 一 般 对 白蚁 危害 土 


* 参加 试验 人 员 有 东 深 供水 局 黄 觉 民 、 黄 日 务 、 黄 子 勇 , 邹 央 发 同志 ; 广东 省 昆虫 所 李 始 美 , 谭 洪 治 , 钟 登 庆 , 罗 多 
泽 , 谢 杏 扬 同志 。 
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坝 的 认识 不 足 ,甚至 错误 地 认为 “小 小 白蚁 没有 什么 大 问题 *, 因 此 ,没有 采取 有 效 措 施 ,以 
致 逐年 蔓延 ,为 害 严 重 。 

1967 年 主 坝 右 侧 距 山坡 60 米 处 , 当 水 库 水 位 超过 正常 水 位 0.4 米 , 被 白蚁 为 害 的 背 
水 坡 发 生 管 漏 现 象 。 近年 来 管理 部 门 曾 进行 二 次 锥 探 灌浆 处 理 , 由 于 没有 掌握 白蚁 为 害 
和 活动 的 规律 ,效果 不 大 ,其 至 有 个 别 地 段 破坏 了 反 滤 层 ,引起 渗 润 线 上 升 , 坝 坡 出 现 牛 皮 
胀 现象 ,威胁 土 坝 安全 。. 

1974 年 秋 , 广东 省 昆虫 研究 所 科研 人 员 和 水 库 工程 技术 人 员 对 水 库 担 坝 进行 了 全 面 
检查 ,发 现 主 坝 46 处 , 5 条 副 坝 36 处 有 白玉 活 动 ,估计 在 正常 水 位 以 上 ,有 些 地 方 白 蚁 已 
穿越 堤坝 ,如 不 及 早 防 治 ,一 旦 水 位 升 高 ,可 能 出 现 险情 ,危及 水 库 安全 。 


三 、 雁 田 水 库 防 治 燃 坝 白 蚁 的 方法 及 结果 分 析 


(一 ) 按 坑 引诱 , 摸 清白 蚁 分 布 规律 
全 坝 共 挖 坑 150 个 , 坑 的 规格 为 : 长 50、 阔 30、 深 10 厘米 , 坑 的 排 距 为 15 米 , 坑 与 
坑 的 距离 6 米 ,重点 位 置 加 密 , 每 5 米 一 个 , 抗 的 上 方 设 排水 沟 , 坑 内 放 校 树 皮 加 草 歼 盖 。 
结果 表明 : 白蚁 分 布 在 靠近 山坡 六 十 余 米 的 坝 端 和 作为 提 坝 一 部 分 的 原 有 小 山 包 的 
周围 较 多 , 提 坝 中 忆 较 少 。 一 般 广东 堤坝 上 黑 起 土 白 蚁 比 黄 姻 大 白蚁 为 多 ,此 外 还 有 少量 
曲 桥 白蚁 。 
(二 ) 跟踪 蚁 路 , 追 控 主 音 
对 于 雁 田 水 库 的 调查 表明 ,白蚁 的 主 梨 多 营造 于 堤坝 背 水 坡 的 中 部 ( 迎 水 坡 因 浆 翻 石 
无 法 检查 ), 其 中 黑 起 士 白蚁 筑 梨 较 深 , 黄 翅 大 白蚁 筑 集 较 淡 ;老巢 较 深 , 幼 集 较 变 。 黄 起 
蚊 路 洞 径 -一般 比 黑 超大 , 老 偶 蚁 路 洞 径 比 幼 合 大 。 玉 路 的 形状 虐 表土 10 一 30 厘米 深 , 均 
呈 扁 平 状 ,多 为 取 食道 , 洞 宽 为 0.5 一 1.5 厘米 , 深 处 蚁 路 逐渐 扩大 成 拱 形 隧道 。 如 遇 主 集 ， 
洞 内 白蚁 较 多 ,接近 主 集 则 兵 蚁 活动 频繁 。 
为 了 迅速 有 效 地 找寻 到 路 , 当 发 现 表土 有 分 群 孔 或 泥 被 泥 线 时 ,可 在 其 上 方 或 下 方 控 
沟 截取 蚁 路 ; 如 果 在 坝 脚 发 现 白蚁 ,在 其 上 方 挖 浅 沟 截取 蚁 路 向 上 方 追 集 ; 若 在 坝 顶 发 现 
白蚁 , 则 在 其 下 方 挖 淘 向 坝 坡 下 方 追 巢 。 
一 条 蚁 路 往往 在 同一 平面 上 又 分 叉 二 至 三 条 , 这 时 就 要 根据 洞 径 大 小 ,形状 、 高 低位 
置 、 白 蚁 活动 情况 和 蚁 路 方向 等 进行 分 析 、 选择 通 往 主 巢 的 蚁 路 ,一 般 应 选择 洞 径 大 、 拱 
形 .位 置 较 深 ,白蚁 活动 较 多 的 蚁 路 扎 控 。 有 时 挖 到 副 巢 和 空 腔 , 明 显 的 蚁 路 突然 消失 ,这 
时 就 要 在 其 四 壁 找寻 蚁 洞 。 往 往 有 二 、 三 个 孔 ( 一 般 孔 径 比较 小 ), 应 选择 最 低 和 最 大 的 孔 
追 控 。 在 追 挖 过程 中 ,可 用 芦 茎 猪 人 洞 内 , 直达 深 处 ,然后 拔 出 检查 ,如 发 现 兵 蚁 较 多 , 黄 
起 大 白蚁 着 有 大 兵 蚁 ,证 明 已 接近 主 集 和 王 定 
和 白 较 志 到 干 护 , 很 忆 会 堵 宕 由 聊 , 有 时 虐 离 洞口 1 一 2 米 远 通 向 主 集 的 蚁 路 ,顷刻 间 堵 
塞 二 ,三 层 。 因 此 追 挖 要 迅速 及 时 ,认真 分 析 土 质 ,以 免 迷失 方向 。 
沿 分 改 孔 或 泥 被 泥 线 找寻 主 集 的 方法 总 结 起 来 是 : 
分 群 孔 、 最 明显 ， 泥 被 泥 线 要 新 鲜 ， 一 
扶 脚 有 、 开 浅 沟 ， 鹤 堪 路 、 向 上 外， 
坝 顶 有 、 亦 开 沟 ， 跟踪 训 路 往 下 走 。 
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到 副 集 、 巡 空 腔 ， 明显 蚁 路 似 尽 头 ， 
怎么 办 ? 不 用 释 ， 内 壁 四 周 仔细 找 ， 
选 低 孔 、 跟 大 洞 ， “继续 开 控 往 前 冲 。 
分 又 路 、 费 思考 ， 具体 分 析 英 急 燥 ， 
大 拱 道 、 兵 耻 多 ， 方向 明确 就 好 搞 ， 
播 探 草 、 的 洞 底 ， 拨 出 检查 草 梢 头 ， 
大 兵 蚁 、 咬 得 紧 。 ”累累 一 串 挂 得 牢 ， 


主 集 近 、 王 官 到 ， ”明显 指标 最 可 硅 ， 
敦 干 动 、 争 上 游 ， ”和 弱 胜 追击 捣 主 集 。 

以 上 是 追 控 主 梨 的 一 些 方法 ,但 土 本 白蚁 的 活动 在 不 同 环境 有 不 同 的 规律 ,应 根据 具 
体 情 况 作 具体 分 析 , 才 更 符合 实际 。 

《三 ) 黑光 灯 诱 杀 有 姻 成 虫 

1. 灯光 布置 沿 水 库 坝 脚 (距离 坝 脚 15 一 20 米 ) 安 装 第 一 排 共 9 慢 20 瓦 黑光 灯 , 灯 
距 50 一 60 米 , 主要 是 诱杀 堤坝 上 及 坝 脚 附近 的 有 翅 成 虫 。 另 在 距离 第 一 排 灯 约 50 一 100 
米 处 , 依 地 形 、 地 貌 布置 第 二 排 共 5 巷 20 瓦 黑光 灯 , 这 排 灯 是 截 杀 从 野外 向 第 一 排 灯 飞 来 
的 有 起 成 虫 ,并 作为 第 一 排 的 辅助 灯 , 全 部 黑光 灯 都 是 统一 开关 控制 。 

2. 诱杀 效果 : 从 4 月 19 日 至 6 月 10 日 分 群 , 共 诱 杀 有 起 白蚁 31.5 斤 , 计 21 万 余 只 ， 
其 中 黄 翅 大 白蚁 29.8 厅 , 计 20 万 多 只 , 黑 翅 士 白蚁 1.7 斤 , 计 1.5 万 余 只 。5 月 1 日 仅 一 
天 就 诱杀 有 怒 成 虫 11 帮 多 ,9 万 多 只 ,5 月 8 日 诱杀 3.6 斤 , 2 万 余 只 , 5 月 19 日 诱杀 7.3 
斤 , 4.7 万 多 只 。 此 外 ,也 诱杀 了 少量 曲 矣 白蚁 和 家 白蚁 有 翅 成 虫 。 结果 表明 : 黑光 灯 诱 
杀 有 翅 成 虫 效 果 显 著 , 每 年 能 坚持 诱杀 ,对 减少 白蚁 新 群体 起 到 很 大 作用 , 这 是 个 有 效 的 
预防 方法 。 

3. 土 栖 白蚁 分 群情 况 : 在 本 地 区 , 1975 年 4 月 19 日 开始 有 黑 翅 土 白蚁 分 群 ,4 月 底 
至 5 月 下 旬 为 两 种 白蚁 的 分 群 盛 发 期 ,其 中 以 5 月 上 ,中 旬 分 群 数量 最 多 , 6 月 10 日 分 群 
结束 (图 1)。 

有 起 成 虫 分 群 受 天 气 .温度 和 气压 等 因素 影响 很 大 ,一 般 在 晴天 荫 雨 , 阴 天 或 小 雨 . 气 
压 比 较 低 ,温度 24 一 27%C 时 进行 分 群 。 黑 翅 土 白蚁 有 起 成 虫 一 般 在 傍晚 开始 至 晚间 九 时 
许 为 分 群 时 间 , 有 的 天 黑 后 分 群 , 有 的 天 未 黑 就 分 群 。 对 于 天 未 黑 分 群 的 有 翅 成 虫 , 黑光 
灯 不 能 发 挥 诱杀 效能 ,怎样 克服 此 问题 或 采取 其 他 措施 诱杀 , 尚 需 进 一 步 摸索 。 黄 翅 大 白 
蚁 有 翅 成 虫 在 本 地 区 午夜 1 时 开始 分 群 , 4 时 左右 较 多 ,天 亮 结 束 。 我 们 观察 到 黑 读 土 白 
蚁 有 翅 成 虫 分 群 的 飞翔 高 度 25 米 ， 飞 翔 距离 达 250 米 。 掌 握 上 述 情况 , 对 今后 应 用 黑光 
灯 诱 杀 黄 姻 大 白蚁 和 黑 怒 土 白蚁 会 有 更 大 的 帮助 。 

《四 ) 药物 筛选 与 灌 杀 试验 

过 去 使 用 的 农药 (五 毛 酚 钠 或 六 六 六 等 ) 对 人 畜 毒 性 较 大 ,使 水 库 内 外 的 水 容易 污染 。 
为 解决 此 问题 ,我 们 进行 了 高 效 低 毒 的 药物 试验 。 首 先 选 择 了 10 种 药物 进行 室内 筛选 试 
验 : 80% 敌 敌 县 乳剂 《 张 店 农药 厂 出 品 )。80 锡 敌 百 虫 ( 广 州 农药 厂 出 品 ), 40% 乐 果 屯 
剂 〈 广 州 农药 厂 出 品 )，7.5 多 鱼 芯 精 〈 广 州 农药 厂 出 品 )、25 和 亚 胺 硫 磷 《广州 农药 厂 出 
品 ), 40 度 农用 氨水 (广东 东莞 氮肥 厂 出 品 ),“7180” 放 线 菌 (广东 省 昆虫 所 制 ) 以 及 常用 的 
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数量 ( 克 ) 





时 间 


1 黑光 灯 诱 杀 土 酉 白蚁 的 数量 
实 线 代表 黑 起 土 白 蚁 (18 个 / 克 ); 虚 线 代表 黄 姻 大 白蚁 (13 个 / 克 ) 


石灰 、 食 盐 和 柴油 。 室内 药 效 测 定 的 土 栖 白蚁 系 采 自 雁 田 水 库 附 近 的 蚁 车 或 采 自 大 叶 校 
树干 上 泥 被 泥 线 内 的 黑 翅 士 白蚁 和 黄 翅 大 白蚁 的 成 熟 工 兵 蚁 ( 按 自然 比例 )。 

毒 效 测定 方法 ， 用 漫 液 法 。 每 试验 处 理 3 一 9 个 重复 ,每 处 理 用 30 一 50 头 白蚁 , 另 设 
清水 漫 波 作对 照 。 处 理 后 白蚁 置 于 直径 11 厘米 的 培养 史 内 ,底部 先 放 一 张 草 纸 和 几 小 块 
浸透 水 的 核 树 皮 供 白蚁 活动 取 食 。 

施 药 后 , 观察 白蚁 击 倒 情况 和 4 小 时 、16 小 时 、24 小 时 后 的 死亡 情况 。 对 于 敌 敌 县 
处 理 的 观察 时 间 为 施 药 后 半 小 时 以 及 每 隔 半 小 时 白蚁 的 击 倒 与 死亡 情况 ， 对 于 所 有 处 理 
的 观察 至 死亡 稳定 为 止 。 用 Botter 公式 校正 死亡 率 。 

1. 室内 药 效 测定 结果 : 10 种 药物 对 黄 起 大 白蚁 和 黑 起 土 白蚁 的 毒 效 及 其 有 效 浓度 
列 于 表 1 和 表 2。 试 验 时 气温 是 27 一 31°C, 相对 湿度 是 83 一 90%。 

试验 结果 表明 : 

(1) 10 种 药物 中 , 80% 敌 敌 爵 乳剂 对 两 种 土 栖 白 蚁 具有 高 效 毒 杀 力 , 10 万 倍 稀释 液 
处 理 4 小 时 半 以 后 , 黑 杷 士 白蚁 死亡 率 可 达 96.6%; 3 万 倍 5 小 时 后 , 黄 翅 大 白蚁 死亡 率 
可 达 92.3%，2 万 倍 全 部 死亡 ( 表 2)。 试 验 还 证 明 敌 敌 医 对 白蚁 是 一 种 速效 剂 , 施 药 一 个 
半 小 时 后 ,有 一 半 和 白蚁 死亡 ,5 小 时 后 大 部 分 死亡 (图 2)。 

(2) 黑 翅 士 白蚁 与 黄 杷 大 白蚁 对 药物 的 抗 性 有 明显 的 差异 : 黄 起 大 白蚁 抗 药性 较 
强 , 黑 怒 土 白 蚁 较 弱 。 例 如 , 80% 敌 敌 嫁 毒 杀 黑 起 士 白蚁 , 致死 90% 以 上 所 用 的 浓度 为 
10 万 倍 稀有 释 六 , 而 对 黄 杷 大 白蚁 则 是 3 万 倍 稀释 液 ; 80% 敌 百 虫 致死 90% 以 上 所 用 的 浓 
度 , 黑 翅 土 白蚁 为 2,000 倍 稀释 液 , 而 黄 杷 大 白蚁 则 是 1,000 倍 稀释 液 。 所 以 在 防治 堤坝 
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束 1 10 种 药物 对 两 种 白 蚊 的 效果 
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黄 怒 4 小 时 30 分 
4 小 


8095 敌 敌 喃 乳 哲 99.4 黑 翅 4 小 时 
敌 百 虫 99.6 4 小 时 

鱼 蕊 精 78.8 24 小 时 

亚 胺 硫 磷 100.0 24 小 时 

乐 果 99.9 20 小 时 
“7180” ”化 91.6 3 天 
柴油 乳 草 24 小 时 

食 盐 24 小 时 

40 度 农用 氨水 


石 灰 





变 2 8032 获 司 是 力 剂 对 两 种 白蚁 的 志 杀 效力 


Www NN wm wm wm An 


土 栖 白蚁 时 先 要 区 分 是 哪 一 种 白蚁 ,做 到 有 的 放 矢 。 

2. 对 外 和 坝 坡 上 沸 杀 试验 :在 室内 药 效 测定 基础 上 ,选择 其 中 高 效 的 80% 敌 敌 缚 乳 
剂 和 敌 敌 里 加 沁 效 沪 杀 蚁 集 。' 滚 药方 法 : 灌 敌 敌情 药流 时 ,将 喷射 胶管 加 长 至 30 米 左 
右 , 手 摇 灌 桨 机 置 于 坝 顶 , 把 喷嘴 插入 预先 找到 的 直径 2 厘米 以 上 的 蚁 路 内 ， 然 后 在 洞口 
加 土 回填 压 实 ,加 土 约 30 厘米 高 。 用 自流 灌 入 法 将 药 灌 入 蚁 路 。 含 药 沁 桨 的 灌 入 是 将 手 
扬 济 浆 机 置 于 灌 桨 洞 附 近 , 用 诛 机 的 喷射 管 插 喷嘴 于 洞口 ,加 土 回填 后 直接 用 手 摇 压力 灌 
浆 。 为 便于 检查 药 效 ,药水 内 加 入 蓝 粉 。 灌 药 后 2 一 3 天 检查 毒 杀 效 果 , 记录 蚁 路 走向 与 
距离 、 蚁 巢 的 分 布 和 它们 在 坝 上 所 在 位 置 、 话 白蚁 和 死 白蚁 的 情况 、 蚁 菜 变 化 情况 等 。 对 
11 千 白 蚁 分 别 用 9,000 倍 、14,000 倍 、20,000 倍 、50,000 倍 稀释 臣 和 1.25 比重 内 含 
1/20,000 敌 敌 恨 泥 桨 ; 1.25 比重 内 含 1/50,000 敌 敌 缚 泥浆 河 杀 ,结果 如 下 : 

(1》9,000 一 20,000 倍 敌 敌 须 稀释 液 灌 到 蚁 路 和 菌 转 上 ,白蚁 接触 后 都 变 黑 死亡 ， 菌 
围 腐烂 ,者 杀 效果 与 室内 试验 相符 。 药 水 未 能 次 到 之 处 ,无需 蒸 作用 , 白蚁 仍 正常 活动 。 

《2》1.25 比重 的 泥浆 内 含 1/50,000 敌 敌 盟 , 灌 到 蚁 路 后 , 除 少量 兵 蚁 活动 外 , 主 全 和 


LT 期 . 广东 省 东 深 供水 管理 局 .广东 省 昆虫 研究 所 : 水 库 堤坝 白蚁 的 防治 研究 23 


100 e 








5 ] iS 2 2.5 3 3 
于 闻 / 小 时 
图 2 8052 敌 敌 味 乳剂 对 两 种 白蚁 的 毒 效 与 死亡 时 间 关 系 
左 图 : 1/30,000 政敌 县 对 黄 权 大 白 才 沧 效 与 死亡 时 间 关系 曲线 ; 
寿 图 : 1/100,000 政 政 甘 对 黑 翅 土 白 蚁 毒 效 与 死亡 时 间 关 系 曲 线 


副 集 腐烂 ,白蚁 变 黑 发 扯 , 全 全 覆灭 。 

(3) 灌 药 液 泥 浆 比 灌 同 一 浓度 的 药水 毒 杀 效 果 较 好 。 

野外 毒 杀 蚁 营 时 ,我 们 必须 考虑 到 各 种 环境 因素 的 影响 ,在 一 般 情 况 下 , 80% 敌 敌 娠 
的 稀释 倍数 以 20,000 倍 左右 为 宜 。 在 灌 杀 时 要 注意 一 个 关键 问题 , 就 是 当 追 挖 到 2 厘米 
左右 粗 的 蚁 路 时 ,必须 立刻 灌 药 或 伴 有 药 的 泥浆 。 以免 因 白 蚁 堵塞 蚁 润 , 影响 毒 杀 效 果 。 
在 灌 药 过 程 中 ,必须 先 把 药 充分 搅拌 均匀 ,否则 也 影响 毒 杀 效 果 。 

我 们 曾 用 两 种 方法 灌 药 : 一 种 是 借助 水 头 压 力 从 高 向 低 灌 ; 一 种 是 用 手 摇 灌 浆 机 压 
送 。 结果 选用 附 有 压力 表 的 手 摇 灌 桨 机 较 好 。 因 手 摇 灌 浆 机 能 控制 压力 大 小 和 速度 快 
慢 ,一 般 在 坝 坡 洲 的 地 方 蚊 路 较 小 :土质 也 比较 松散 ,压力 大 速度 快 容易 冲 坏 蚁 路 ,使 药 液 
涂 不 进去 。 如 用 胶管 借助 水 头 从 高 向 低 灌注 药水 , 最 好 距离 插嘴 1 米 左 右 加 一 个 病 阀 调 
节 控 制 。 我 们 曾 用 不 同 浓度 的 黄 泥 效 进行 浇注 观察 ,结果 看 出 : 黄 泥 奖 的 比重 1.25 一 1.30 
为 宜 , 在 实际 使 用 中 测定 泥浆 稠度 是 否 合适 , 可 将 泥浆 搅拌 过 滤 , 然 后 用 20X2 厘米 的 乌 
签 离 浆 面 50 厘米 高 垂直 自由 落下 , 竹 签 插 入 泥浆 不 回升 不 倾倒 为 准 , 然后 按 泥 奖 重量 配 
药 , 药 液 先 用 适量 水 拌 匀 , 然后 加 入 浆 桶 搅拌 均匀 才 行 灌浆 。 开 始 要 慢 灌 ,压力 在 一 段 时 
间 内 保持 0.1 一 0.4 公斤 ,然后 逐渐 加 大 压力 ,至 蚁 路 或 坝 坡 出 现 冒 浆 时 , 暂 软 一 段 时 间 , 用 
泥 填 压 冒 桨 的 地 方 ,再 行 慢 灌 至 饱和 为 止 。 如 何 提 高 灌 杀 效果 ,选择 灌 孔 (主要 蚁 路 ) 位 置 
是 个 关键 。 一 般 在 堤坝 半 坡 以 下 找到 的 大 蚁 路 , 主 代 往往 在 其 上 方 居多 ,这 样 从 下 向 上 洲 
比较 困难 。 压 力 大 会 使 灌 孔 口 或 附近 的 坝 披 和 白蚁 取 食 道 出 现 喷 桨 、 骨 水 \ 土 层 破裂 等 现 
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图 3 从 下 向 上 济 杀 效果 解剖 图 ( 注 1/9,000 政敌 医药 水 毒 杀 黄 怒 大 白蚁 效果 ,剖面 @, 单 位 : 厘米 ) 
A. 济 药 孔 ; B. 蚁 路 ( 洞 径 4X32; C. 蚁 路 ; D. 槛 图 ; ”人 @ 黄 姻 大 白蚁 主 蘑 
说 明 : 用 水 头 二 8 米 压 力 ,从 信和 孔 灌注 1/3,000 敌 敌 髓 药水 至 B 点 ,检查 时 见 有 黄 血 大 白蚁 大 兵 头 
部 尸体 ,A 与 B 之 间 的 蚊 路 上 亦 有 少量 蚁 尸 , 药水 压 至 C 后 ， 从 坝 坡 面 和 5.2 高 程 处 冒 出 , 再 
也 不 能 沿 蚁 路 压 药 至 主 集 和 菌 加 DD , 故 解 前 时 主 集 与 菌 旭 内 仍 有 大 量 白蚁 活动 。 


象 ;压力 小 则 灌 不 到 主 集 ,效果 不 好 (图 3)。 为 此 ,应 尽量 在 坝 坡 上 半 部 或 靠近 坝 顶 处 找寻 
合适 的 蚁 路 灌注 ,从 上 向 下 灌注 收效 较 好 。 例如 图 4, 在 坝 顶 附 近 向 下 灌注 1/50,000 敌 敌 
恨 泥 浆 , 收 到 了 全 集 获 灭 的 效果 , 且 蚁 路 蚁 集 充满 泥浆 。 
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图 4 ”从 上 向 下 济 杀 效果 解剖 图 C 含 1/50,000 政敌 医 的 1.25 比重 泥浆 玫 杀 黄 翅 大 白蚁 效果 ,剖面 时, 单位: 厘米 ) 
A. 下 涂 孔 润 径 2 厘米 ,灌浆 250 公斤 ; 3B. 上 泻 孔 洞 径 2 悍 米 , 澶 浆 415 公斤 ;，C, 一 C; 靖国 ; 
D, 一 D: 菌 围 ; E. 蚁 路 ( 洞 径 3 一 4 厘米 ); 四 主 昌 33 X 纪 X30 厘米 
说 明 : 浆 从 A 和 孔 注 人 ,48 小 时 后 解剖 , 主 巢 均 被 泥浆 堵 满 ,内 有 蚁 尸 发 黑 腐 和 良 。C 一 C， 音 轩 也 被 沁 
浆 填 满 , 有 大 量 蚁 尸 霉烂 。D 和 D, 两 个 菌 图 位 置 较 高 其 底部 只 有 小 量 记 浆 ， 上 部 完整 无 变 
的 地 方 有 白蚁 活动 。 王 处 蚁 路 见 有 个 别 兵 蚊 活 动 ,但 不 见 工 蚁 。 上 澶 和 孔 B 蚁 路 穿 过 防 浪 墙 
底部 ,走向 迎 水 坡 。 
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